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STANISŁAW JEDRZEJCZVN 


Towarzysz sztuki drukarskiej 


urodzony w roku 1885, zmarł dnia 19 listopada 1904 r., po długiej i ciężkiej 


chorobie, opatrzony SS. Sakramentami. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we wtorek dnia 22 listopada b. r. o godzinie 
3 popołudniu z Konwentu Braci Miłosierdzia, wprost na miejsce wiecznego 


spoczynku, na które koledzy zmarłego zapraszają. 


